Sir George Williams University 1435 Drummond St. Montreal 107 879-2867 or 879-2863 


June 19, 1973 
Via TELBEC, 11 a.m. FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Board of Covernors of Sir Ceorge Williams University has annourced that it is 
Prepared to accept the recommendation of the Joint Committee that the name of the 
university that is to be established throuch merzer with Loyola be Concordia Uni- 
versity. This decision is based o the assumption that the merzer will 20 into 


effect by September 1973. 


The Board gave gareful co.sideration t. the representations made by University 

C uncil, the Facult. C uicils of Arts and Engiveerin;, ad a number of memberg of 
the Sir ‘eor e Williams community. Aware of the desirability of moving ahead 
rapidly to formal merger, the Board did not feel it could support the proposal for 


a referendun or put forward a differenc name. 


The name Concordia has a long-standing asscciation with Montreal, and the new uni- 


versit will be a Mo:treal university. Also it is adaptable to use in both English 


and French withost translation. There is now a bill before the Legislature which 


will require that ever, corporate body in Quebec have an official French name. The 


Board did not feel that a name that is in itself appropriate should be put aside 
because of secondary associations that some people find undesirable. Conc rdia 


University will be quite capable of establishing its own merits aod reputation. 


The Sir George Williams Board has thus taken all the decisions necessary tc clear 
the way to lecal avreement with Lovola on the formation o£ Concordia University. 


This now only awaits certain decisions by the Lovola Board of Trustees. 
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Michael Sheldon 
Assistant to the Principal 


Sir Georze Williams University 
(879-2863) 
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Sir George Williams University 1435 Drummond St. Montreal 107 879-2867 or 879-2863 


Le 19 juin 1973 
Via TELBEC, 11 a.m. POUR PUBLICATION IMMEDIATE 


Le Conseil d'administration de l'Université Sir George Williams a annoncé qu'il 
était disposé & accepter la recommandation du Comité conjoint que le nom de l'uni- 
versité qui sera établie par la fusion avec Loyola soit l'Université Concordia. 


Cette décision est basée sur l'hypothége que la fusion aura lieu en septembre 1973. 


Le Conseil a étudié attentivement les démarches faites par le Conséil dmiversitaire, 
le Conseil des Facultés des Arts et de Génie, et plusieurs membres de la communauté 

de Sir George Williams. Trouvant qu'il était souhaitable d'avancer rapidement & 

une fusion formelle, le Conseil a décidé qu'il ne pouvait pas appuyer la proposition 


d'un referendum ou la proposition d'un autre nom. 


Le nom Concordia a une association de longue date avec Montréal, et la nouvelle 
université sera une université montréalaise. De plus, de nom peut @tre utilisé en 
anglais et en francais sans besoin d'@tre traduit. I1 y a maintenant un projet de 


loi devant la Législature qui demande que tout corps constitué au Québec ait un nom 


SVG SMIN MIS 


officiel frangais. Le Conseil a jugé qu'un nom qui est par lui-m@me approprié se 
soit pas écarté 4 cause d'associations secondaires que certaines personnes trouvent 
indésirables. L'Université Concordia sera tout & fait capable d'établir ses propres 


mérites et sa réputation. 


Le Conseil de l'Université Sir George Williams a ainsi pris toutes les décisions 
nécessaires pour conduire 4 un accord légal avee Loyola pour 1'établissement de 
l'Université Concordia. Ceci attend maintenant seulement certaines décisions du 


Conseil d'administration de Loyola. 


Michael Sheldon 

Adjoint du recteur 

Université Sir George Williams 
(879 -2863) 


